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NEW TAXA OF SEDUM FROM ANHUI 

Wang De-qun Wu Zu-fa Yen Gen-huo 

ClSSJ T "SA. — , Ppi-t i$) Sedum kiangnanense D. 

Q. Wang et Z.F.W, sp. nov.; dongzhiense D. Q. Wang 

et Y. L. Shi, sp. nov.„ 

jlffia* «rft m l 

Sedum kiangnanense D. Q. Wang et Z. F, Wu, sp, nov. 

Affinis S. emarginato Migo et 5, jiulungshanensi Y. C. Ho, ditfert ab illo 
caulium sterilium foliis verticillatisj caulium iloriferorum foliis inferioribus 
verticillatis, suPerioribus alterniss foliis multilormisj sepalis maximis petala 
superantibus; squamis subflabellatis j ab hoc caulibus validioribusj caulium 
sterilium foliis 4—5-verticillatisj caulium Iloriferorum foliis superioribus 
alternisj foliis 1—2cm longisj sepalis 2—10 mm longisj petalis 6—9 mm 
longis. 

Herba perennis, semPervirens, glabra, 10—20cm alta. Caules steriles 
erectii folia 4—5-verticillata> subbasilaria lineari-spathulata vel oblanceo- 
lata, 1—1.8cm longa, 0.2—0.3cm lata, apice obtusa vel acuta, basi breviter 
calcarata, suPeriora spathulata vel late spathulata, 1,5—2.0cm longa, 0.6— 
1.2cm lata, apice retusa, basi cuneata. Caules floriferi suberectij folia in- 
feriora 4—5-verticillata, superiora saepe alterna, late linearia vel oblanceo- 
lata, 1.0—1.8cm longa, 1.5—2.5mm lata,apice acuta,basi breviter calcarata. 
Inflorescentia terminalis cymoso-scorpioides, ter vel quater ramosa, multi¬ 
flora, 4—6cm diametro,. Flores sessiles vel in furcatis primis pedicellis 

3c®!, "bSE. (Anhui College of Traditional Chinese Medicine, Hefei, 

Anhui). 
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0.5—2mm longis siti. Bracteae foliiformes 1—1.7cm longae, 1.5—2mm latae. 
Sepala 5, Yiridia, lineari-oblonga, inaequilonga, 2—10mm longa, 0.5—2mm 
lata, apice acuta, basi haud calcarata. Petala 5, lutea, anguste ovata vel 
late lanceolata. 6—9mm longa, 2—3mm lata, apice acuminata. Stamina 10, 
interpetala 6mm longa, epipetala c, 4.5mm longa, 1,5mm supra basin petali 
inserta, antheris rubris basifixis, longitudinaliter dehiscentibus, c. 1 mm 
longis, pollinibus flavis. Squamae nectariferae 5, subflabellatae c. 0.4mm 
longae, c. 0.5mm latae, basi angustatae. CarPella 5, lanceolata, basi usque 
ad linm connata, stylis c. 1mm longis, multo-ovulata. Folliculi divergentes. 
Semina ellipsoidea, 0.8—1mm longa, 0.3mm diametro., tuberculata. FI. IV. 
Fr. IV —V. 

Anhui (£&£)■. Huangshan (still), Tongkou ('?!&□), Wang Dequn 9229 (TypusI fl. 
deposited in Herbarium of Anhui Traditional Medical College. ^ ^ 

alt. 430m, 11 April 1988) Tongkou, Wang Dequn 9231, alt. 500m, 4 May 
1988, Taohuafeng Wang Dequn 9237, alt. 830m, 20 May 1988, Fuxi 

Wang Dequn 6056, alt. 850m, 9 May 1984. Jiuhuashan (iL^lil), Jiuhuajie > 

Wang Dequn 9230, alto 600m, 3 May 1988. Nanling County (SSeil), DongshanOSlll), 
W r ang Dequn 9115, alt. 200—400m, 15 April 1988. 
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Sedum dongzhiense D. Q. Wang et Y. L. Shi, sp. nov. 

Species S.tetractino Frod. affinis, a quo foliis omnibus alternis oblance- 
olatis vel subrhomboideis, cymis magnis dichotome vel trichotome ramosis, 
floribus in furcationibus primis secundisque pedicellis positis, bracteis 
oblanceolatis vel subrhomboideis usque ad 4.5cm longis, sepalis petalisque 
majoribus, stylis longioribus (1.5—2mm). 

Herba Perennis, tota glabra. Caules Prostrati, ad nodos radicantes, 
radicibus rubrisi rami erecti,14—25cm longi. Folia alterna, margine integra, 
caulina inferiora vetustate semper decidua, folia caulium sterilium inferiora 
spathulato-oblanccolata, 3—4.5cm longa, 0.6—1.2cm lata, apice obtusa, 
basi angustata, superiora subrhomboidea, 3—4.5cm longa, 1,3—1.8cm lata, 
apice obtusa, basi angustatas folia caulium floriferorum oblanceolata, 2.5— 
4.5cm longa, 0.6—0.8cm lata, apice obtusa, basi in petiolum longum atten- 
uata vel cuneata. Inflorescentia cyrnosa terminalis, 7—12cm diametro., 
multi flora, 4—5-ramosa, ramis secundi usque ad quintis omnes dichotomis. 
Bracteae oblanceolatae vel subrhomboideae, 0.2—4,5cm longae, apice obtusae 
vel Paulo obliquae, basi cuneatae. Flores in furcationibus primis secundisque 
pedicellis 2—6mm longis positi, reliquii sessiles. Sepala 4, anguste triangu- 
laria, 1—1.2mm longa, apice obtusa. Petala 4, lutea, linear;-lanceolata, 
c. 7mm louga, 1.5mm Jaia, apice acuta. Stamina 8, interpetala c. 5mm 
longa, epipetala c. 4mtn longa, c. 1mm supra basin petali inserts, antheris 
Purpureis. Squamae nectariferan 4, subtriangulares, ' apice retusae, c. 0.5 
mm longae, c. 0.4mm l&tae. CarPella 4 ,divergentia, oblonga, c. 5 mm longa, 
basi 1.3—L-.5 c.onnata, •" s-tylis 1.2—1.7 mm longis, multi-ovulata. Folliculi 
stellato-divergentes. Semina brunea, longe ovoidea, 0.75—0.95 mm longa, 
0.45—0.5mm lata, tuberculata. FI. VI — W. Fr. M. 

Anhui Dongzhi County Hongfang (3(^7), Wang Dequn and Shi 

Youli (ifeTfiZ) 8745 (TypusI fr. deposited in Herbarium of Anhui Traditional Medical 
Medical College. Til), alt. 230m, 29 Juny 1986, Wang Dequn 

8940, 20 luny 1987. .. 
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